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सं. 374] नई दिल्‍ली, मंगलवार, मई 28, 2024/ज्येष्ठ 7, 1946 
No. 374] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 2024/JYAISHTHA 7, 1946 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 16 मई, 2024 
संदर्भ: HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (868).---भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) 


के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनूसूची के 
द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो 
तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं| 


अनुसूची 
धर स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष | भ्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
a. तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक ne 
(1) (2) (3) (4) (5) 
आई एस 259 : 2024 14 मई 2024 आई एस 259 - 1969 14 अगस्त 
1 अमोनियम एलम -- विशिष्टि अमोनियम एलम के लिए विशिष्टि 2024 
(दूसरा पुनरीक्षण) (पहला पुनरीक्षण) 


3245 01/2024 (1) 
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आई एस 388 : 2024 14 मई 2024 आई एस 388 : 1999 14 अगस्त 
आई एस ओ 423 : 1994 हाइड्रोक्षिनॉन, फोटोग्राफीय ग्रेड -- oa 
हाइड्रोक्षिनोन, फोटोग्राफिक ग्रेड — विशिष्टि 
विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण) 
(चौथा पुनरीक्षण) 
आई एस 557 : 2024 14 मई 2024 आई एस 557 - 1988 14 अगस्त 
आई एस ओ 3943 : 1993 सोडियम एसीटेट, फोटोग्राफिक ग्रेड के |. 
सोडियम एसीटेट, फोटोग्राफिक ग्रेड — लिए विशिष्टि 
विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण) 
(चौथा पुनरीक्षण) 
आई एस 6678 : 2024 14 मई 2024 आई एस 6678 - 1972 14 अगस्त 
आई एस ओ 3619 : 1994 अमोनियम थायोसल्फेट विलयन, ae 
अमोनियम थायोसल्फेट विलयन, फोटोग्राफिक ग्रेड के लिए विशिष्टि 
फोटोग्राफिक ग्रेड — विशिष्षि 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 9924 : 2024 14 मई 2024 आई एस 9924 - 1981 14 अगस्त 
इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए रोडियम ares -- इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए रोडियम ares 2024 
विशिष्टि की fates 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 11603 : 2024 14 मई 2024 आई एस 11603 - 1986 14 अगस्त 
आई एस ओ 3622 : 1996 अमोनियम थायोसाइनेट, फोटोग्राफिक | _ 
अमोनियम थायोसाइनेट, फोटो ग्राफिक ग्रेड ग्रेड के लिए विशिष्टि 
-- fiat 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 11751 : 2024 14 मई 2024 आई एस 11751 - 1986 14 अगस्त 
आई एस ओ 418 : 2001 सोडियम सल्फाइट, एनहाइड्रस, aves 
सोडियम सल्फाइट, एनहाइड्रस, फोटोग्राफिक ग्रेड के लिए विशिष्टि 
फोटोग्राफिक ग्रेड — विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 13760 : 2024 14 मई 2024 आई एस 13760 : 1993 14 अगस्त 
शौचालय साफ करने का अम्ल आधारित शौचालय साफ करने का पाऊडर -- 2024 
पाउडर -- विशिष्टि विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण) 


निशात एस. हक, वैज्ञानिक - जी एवं उप महानिदेशक (प्रयोगशालाएँ) 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th May, 2024 


Ref: HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (868). 


In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of 


Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 
SI. No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Date of 
No. Standards Established Establishment Indian Standards to be Withdrawal 
Withdrawn, if any 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 14 May 2024 IS 259 - 1969 14 August 2024 
IS 259 : 2024 Specification for Ammonium 
Ammonium Alum — Specification Alum 
(Second Revision) (First Revision) 
2 IS 388 : 2024 14 May 2024 14 August 2024 
ISO 423 : 1994 IS 388 : 1999 
Hydroquinone, Photographic Grade — Hydroquinone, Photographic 
Specification Grade — Specification 
(Fourth Revision) (Third Revision) 
3 IS 557 : 2024 14 May 2024 14 August 2024 
ISO 3943 : 1993 IS 557 - 1988 
Sodium Acetate, Photographic Grade Specification for Sodium 
— Specification Acetate, Photographic Grade 
(Fourth Revision) (Third Revision) 
4 IS 6678 : 2024 14 May 2024 14 August 2024 
ISO 3619 : 1994 IS 6678 - 1972 
Ammonium Thiosulphate Solution, Specification for Ammonium 
Photographic Grade — Specification Thiosulphate Solution, 
(First Revision) Photographic Grade 
5 IS oe : 2024 14 May 2024 IS 9924 - 1981 14 August 2024 
Rhodium Salts for Electroplating — Shecification f ‘ins 
Specificati pecification for Rhodium Salts 
Daas for Electroplating 
(First Revision) 
|| 18 11603 : 2024 14 May 2024 IS 11603 - 1986 14 August 2024 
ISO 3622 : 1996 Specification for Ammonium 
Ammonium Thiocyanate, Thiocyanate, Photographic 
Photographic Grade — Specification Grade 
(First Revision) 
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IS 11751 - 1986 


IS 11751 : 2024 14 May 2024 Specification for Sodi 14 August 2024 
S pecification for Sodium 
ISO 418 : 2001 ५ है 
Sodium $ . ulphite, Anhydrous, 
odium Sulphite, Anhydrous, ए100शककंट (180९ 
Photographic Grade — Specification grap 

(First Revision) 
IS 13760 : 2024 14 May 2024 IS 13760 : 1993 14 August 2024 


Toilet Cleaner, Acid-Based, Powder 
— Specification 
(First Revision) 


Toilet Cleaner, Powder — 
Specification 


NISHAT S. HAQUE, Scientist G & DDG (Labs) 
[ADVT.-II/4/Exty./143/2024-25] 
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